W dziesiątą rocznicę śmierci 


Profesora Adama 


BOCHNAKA 


zostanie odprawiona 


MSZA SWIETA 


w niedzielę 27 maja 1984 roku o godzinie 18.00 w kosciele św. Krzyża w Krakowie, 


o czym zawiadamia wszystkich życzliwych Jego pamięci: 


ŻONA I RODZINA 


